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    Glossário e referências


    8.1 Termos-Chave e Fontes para Aprofundamento


    Glossário de Termos-Chave


    • OSCE (Objective Structured Clinical Examination): Forma estruturada de avaliação clínica baseada em estações práticas que simulam cenários reais.


    • Feedback: Processo de retroalimentação que fornece informações sobre o desempenho, destacando pontos fortes e áreas de melhoria.


    • SPIKES: Protocolo usado para comunicação de más notícias, incluindo etapas como preparação, exploração de percepções e resposta às emoções do paciente.


    • Simulador de Alta Fidelidade: Equipamento que reproduz cenários clínicos com elevado grau de realismo.


    • Realidade Virtual (VR): Tecnologia que permite a criação de ambientes imersivos para simulação de situações clínicas.


    • Inteligência Artificial (IA): Uso de sistemas computacionais para analisar dados e fornecer respostas ou simulações baseadas em aprendizado de máquina.


    • Estações: Cenários clínicos simulados onde os estudantes realizam tarefas específicas durante o OSCE1,5.


    • Pacientes simulados/padronizados: Atores treinados para interpretar pacientes de forma consistente durante o exame5.


    • Checklist: Lista padronizada de critérios usada para avaliar o desempenho dos estudantes em cada estação5.


    • Blueprint: Plano detalhado que especifica as competências a serem avaliadas em cada estação do OSCE3.


    • Competência clínica: Conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes necessários para a prática médica eficaz3,5.


    • Avaliação Programática (Programmatic Assessment):


    Definição: Abordagem de avaliação que integra múltiplas fontes de dados (incluindo OSCEs) ao longo do tempo para formar um quadro abrangente do desempenho do estudante ou profissional. Enfatiza o uso da avaliação formativa para melhorar a aprendizagem.


    Relevância: Reflete uma tendência atual em avaliação, em que o OSCE é visto como parte de um sistema mais amplo, em vez de uma avaliação isolada.


    • Competência Clínica Progressiva (Entrustable Professional Activity – EPA):


    Definição: Unidades de prática profissional que podem ser confiadas a um profissional em formação após a demonstração de proficiência. Pode envolver tarefas que podem ser avaliadas em um OSCE.


    Relevância: O conceito de EPAs tem ganhado força na educação em saúde, influenciando como as competências são definidas e avaliadas.


    • Realidade Virtual/Aumentada (RV/RA) em Simulação:


    Definição: Uso de tecnologias imersivas para simular ambientes clínicos e interações. Permite a prática de habilidades em um ambiente seguro e controlado.


    Relevância: A RV/RA está se tornando cada vez mais acessível e oferece novas formas de conduzir simulações e avaliações.


    • Inteligência Artificial (IA) na Avaliação:


    Definição: Aplicação de algoritmos e sistemas de IA para auxiliar na avaliação, como na análise de desempenho em tarefas simuladas ou no feedback automatizado.


    Relevância: A IA tem o potencial de automatizar e tornar a avaliação mais eficiente e objetiva.


    • Avaliação Autêntica (Authentic Assessment):


    Definição: Avaliação que se assemelha o máximo possível às situações do mundo real, com tarefas e desafios que os estudantes encontrarão na prática clínica.


    Relevância: Um princípio importante que orienta o desenho de OSCEs mais realistas e relevantes.


    • Feedback Específico, Mensurável, Atingível, Relevante e Temporizado (SMART Feedback):


    Definição: Modelo de feedback que visa torná-lo mais efetivo ao ser claro, quantificável, alcançável, pertinente e dado em tempo oportuno.


    Relevância: A qualidade do feedback é fundamental para o aprendizado, e o modelo SMART ajuda a estruturá-lo de maneira mais eficaz.


    • Avaliação Baseada em Desempenho (Performance-Based Assessment):


    Definição: Avaliação que se concentra no que os alunos podem fazer em vez de apenas no que sabem, como o OSCE, que avalia o desempenho prático.


    Relevância: Alinha-se com a necessidade de avaliar habilidades práticas e competências em saúde.


    • Telemedicina e Telessimulação no OSCE:


    Definição: Uso da tecnologia para realizar ou simular avaliações à distância, o que se tornou mais relevante com o aumento da telemedicina.


    • Relevância: Reflete a necessidade de preparar profissionais para a prática em ambientes virtuais e remotamente.


    • Micro-OSCE:


    Definição: Versões mais curtas e focadas do OSCE, geralmente utilizadas para avaliações formativas ou em intervalos mais frequentes.


    Relevância: Demonstra uma abordagem mais flexível e integrada de avaliações.
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